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TROIS AKEES d*EXPERIMEirrATI0N CQNTrj: LES TAVELURES. DES ARBP^ FRUITIERS A PEPIHS 

Depuis quelques années de nouveaux fon^cides actifs contre les Tavelures sont apparus sur 
le marché, et il nous a paru intéressant de cQEmamiquer aux arbcæicultetirs les résultats des ex- 
périmentations effectuées depuis trois ans dans ce domaine par le Sei^ce de la Protection des 
Ve^taùxT 

Ces essais, qui ont pour objet l'homologation des produits antiparasitairés, sont mis en 
place différentes circonscriptions phytosanitaires* Ils sont exécutés suivant un protocole 

précis, établis en accord avec les spécialistes de l'Institut National de la Recherche Agronomi- 
que : 

— les parcelles comportant un nombre d'arbres déterminés, sont répétées plusieurs fois 

— les traitements sont exécutés à des doses soigneusement mesurées suivant une cadence précise : 
de 12 à 14 jours entre deux applications et uniquement pendant la période des contaminations 
primaires. 

Les dates auxquelles sont exécutés ces traitements ne correspondent donc pas a celles pré- 
conisées par les averticîsements, mais les buts recherchés ne sont pas les mêmes : dans le cas de 
l'expîérimentation, on place les fongicides dans des conditions plus sévères de manière à faire 
apparaître les différences d'efficacité susceptibles d'exister entre eux ; dans le cas des aveiw 
tissements, on cherche à obtenir une bonne protection de la récolte. Cette différence d'optique 
exulioue les Txmrcentages. parf ois im portants, d'attacues qui figurent dans, les tableaux _c_l— des- 
sous et oui intéressent même les produits étalons . 

— les notations sont effectuées dans des conditions bien déterminées, tant sur les feuilles que 

sur les fruits ; nombre de taches de tavelure sur 2000 feuilles prises au hasard ; nombre de 
fruits tavelés à la récolte • 

16 ) TAVELURE) DU P0IRI3R (William) 

/ 1 967 / 


! Fongicides 
! expérimentés 

1 

! Dose ! 
!MA/hL} ! 

Essai d'ANGJlS 


J 

j 

Essai. d 'ORLEANS 


t 

• 

\ 

t ri) • 

Nbre de taches ! 

Nbre 

de 

fruits! 

Nbre de taches 

Nbre 

le 

fruits ! 

• • N • / • 

' ' ! 

a/ 2000 feuilles î 

sains 

! tavelés ! 

s/2000 feuilles ! 

sains 

! tavelés ! 

» 

•pithianon 

50 g. 

J 

i 

570 

1 

t 

10 ; 

49 ; 

555 

1 

V 

1 

38 ; 

Daconil 

1 

112.5 6 

12 ! 
1 

388 

1 

j 

5 ! 

1 

a 

00 

708 

t 

1 

• 

23 ! 

Captafol 

\ 

100 g. 

16 ! 
1 

340 

! 

1 

13 ! 

t 

29 ! 

» 

521 

î 

1 

53 ! 

Captane (fon&- 
! eide étalon) 

150 g. 

t 

17 ; 

304 

I 

! 

» 

17 ; 

40 

591 

j 

t 

38 ; 

Einèbe (fongi- 
! nidp étalon) 

200 g. 

1.214* ; 

168 

J 

t 

143 * ; 

195 * ; 

714 

1 

93* ; 

Témoin non trai-! 
■té ! 

11.596 ; 

7 

1 

t 

424 ; 

613 ; 

« 

25 

1 

« 

j 

K 9 


(1 ) - Dose de matière active per hectolitre d'eau. 

* - Il est rappelé, conqîte tenu de la virulence de la maladie, que l'importance des atte- 

ques de tavelure rr^sulte de traitements trop espacés et que ces essais ont pour but d*amplifier 
les différences existant entre les fongicides. 






LOIRE-ATLAÎÎTIQUE ; 

miŒ-et-LOIRE - VENDEE 


V 


P 36 

P 39 SARTHE - MAYENNE V AO 

L*analyse statistique de ces chiffres montre que le Dithianon, le Daconil, le Captafol, se 
classent dans un mêue groupe sur le plan de 1* efficacité, seul le Zinèbe assure vtne protection 
inférieure dans les conditions des essais* 


/ 1968 / 


J Fongicides 
J expérimentés 

Dose 

MA/hl. 

(1) 

j Essai d 'ANGERS 

f 

• 

t 

Essai d’ORIiSA^IS 


iNbre de taises 
! s/2000 feuilles 

! Nbre 

de fruits! Nbre de taches 

! Nbre 

de fruits! 

! sains 

! tavelés! s/zOOO feuilles 

1 sains 

! tavelés! 

jÇithianon 

50 g 

; 411 * - 

;i.i5i 

; 654 * ; 

1 .942 * 

; 105 

; 603 * ; 

J Daconil 

112,5 g; 710 * 

1 t 

;i .177 

1 1 
,1.291 * ; 

861 * 

; 123 

; 382 * ; 

jCaptafol 

100 g. 

; 888 * 

; 673 

;i*224 * ; 

1.157 * 

1 

; 42 

; 470 * ; 

îCaptane (fongi- 
!cide étalon) 

150 g. 

; 862 * 

; 266 

’;i.588 * ; 

3.875 * 

» 

i 24 

; 423 * î 

! Témoin non trai- 
jté 


1 

! 6.215 

J 

1 

! 0 

t 

I ] 

n.977 ! 

1 1 

• . 

11.987 

f 

! 0 

1 

• 

! 231 ! 


De l’analyse statistique de ces essais, il résulte que tous les fongicides assurent une protec- 
tion pratiquement équivalente du feuillage, et que dans les conditions de ces essais, le Dithia- 
non et le Daconil assurent une meilleure protection des fruits que le Captane et le Captafol* 


/1969 / 


Fongicides 

expérimentés 

Dose 

HA/hl. 

(1) 

Essai d 'ANGERS 

- — — — ■ 

Essai d 'ORLEANS ; 

Nbre de taches 
s/2000 feuilles 

Nbre de fruits 

Nbre de taches 
s/2000 feuilles 

Nbre de fruits ! 

sains 

tavelés 


tavelés • 

Captafol 

100 g. 

20 

1.357 

56 * 

3*940 

30 

153 * ; 

BéncXDyl 

25 g. 

21 

900 

28 * 

2.470 

29 

55 * ; 

* 

Thiabendazole 

100 g.' 

62 

i.oœ 

60 * 

6.870 

12 ! 

1 53 * ; 

Captane (fongi- 
cide étalon) 

. 

150 g. 

. 

21 

94'2 

26 * 

13.480 

6 

1 

■ 

92 * ! 
1 

^ Témoin 

• 

. 

1 .891 

16 

845 

400.000 

e 

92 i 

. 


L'analyse statistique de ces résultats indique que dans la région d'AlTGERS où la tavelure 
s'est montrée peu virulente, tous les fongicides ont assuré une protection seBsiblanent iden- 
tique* Par contre, dans l'er^riinéntation ijnplantée à ORLEANS où les attaques de tavelure ont 
été plus graves, le Bénomyl et la Captafol donnent des résultats comparables alors que le Cap- 
tane et le Thiabendazole assurent une protection inférieure* 

(1 ) - Dose de matière active par hectolitre d'éau* 

* — Il est rappelé, compte tenu de la virulence de la maladie, que l'importance des attaques 

de tavelure résulte de traitements trop espacés et que ces essais ont pour but d'amplifier les 
différences existant entre les fongicides* 










LOIRE ATLAIfTIQUE n, 39 SARTHE-MAYENNE p. 41 

MAINE & rOIRE - VENDEE.. p. 40 


2°) TAVELURE DU PQiOIIER (Variétés diverses) 

/ 1967 / 


! Fongicides ! 
.'expérimentés î 

t 1 

Dose ! 
riA/KL. ! 
(1) !' 
L 

Essai 

du HANS 

; Essai de RENI^ES 

É 


1 

• 

1 

!Jbre de taches 
3/2000 feuilleî 

! Nbre 

de fruits 

îNbre de taches ! 
! s/2000 feuilles! 

Nbre de 

> fruits 

î 

1 

3! sains 


sains 

îTavelés 

|Dithianon j 

« • 

50 g; 

86 

; 384 

# 

; 16 

• 

1 « ‘ 1 

1366 

i 9 

» 

• 

1 

j Daconil j 

• • 

112,5 gj 

68 

; 386 

1 

; 14 



; 20 

j 

f 

jCaptafol j 

# 

100 g j 

98 

; 375 

1 

! 25 

; 10 ; 

• 

1414 

; 3 i 

t 

* 

1 

.'Captane (fon-î 

f 


? 

• 

» 

« 

t t 

• • 



1 

{gicid© étalon^ 

-15Q_g. ! 

66 

! 387 

J 13 

! 18 ! 

'1423 

I '17" 

J 

! Zinèbe ( f on— î 

™ 1 


1 


1 t 


f 

1 

Igicide étaloni 

200 g. ; 

11.702 * 

; 212 
• 

HES 

i 232 * ; 

1297 

1 28 : 

4 

1 

îTàooin non ! 

J 

■ 

f 

• 

• 



\ ■ 

t 

! traité ! 

1 

• 

26.137 

! 2 

! 388 

! 3.456 ! 

1093 

! 341 ' 

1 

• 

! ! 

J 

« 


1 

• 

1 

« 

! ! 


1 

• 

1 


D’après l'analyse statistique, les différences existant entre les fongicides utilisés 
dans les conditions de ces essais sont nulles sauf pour le Zinèbe qui assure une protection 
nettement inférieure dans l'essai du Mans. 




! Fongicides 
! expérimentés 

! Dose 

ima/kl. 

1 

J Essai 

4 

de PARIS 


1 

J Essai de 

4 

CLERMONT îRD. J Essai de RENNES * 

4 é 

! 

• 

! ( 1 ) 

ÎNbre taches ÎNbre 

fruits 

ÎNbre taches îîfbre 

fruitsîNbre taci\oa ÎNbre 

fruité 

! 

« 

! 

j 

! 

!s/2000 fies! sains îtave- 
! ! ? lés 

! 3/2000 fis 

! 

! sains îtave-î s /2000 fis 

î ! lés ! 

! sains 

1 

îtavei 
îlés ! 

ÎDithianon 

! 

! 50 g 

1 

• 

! 666 * 
1 

! 750 

f 

f 

44 * 

! 271 * 

1 

! 406 

1 

!122*î 28 

t f 

Î910 

\ 

! 47^eî 
! ! 

1 

! Daconil 

4 

;ii2,5g; 678 » 

; 965 

1 

79 * 

; 643 * 

; 246 

; 61 *; 94 

J872 

î t 

i 94 *, 

1 

JCaptafol 

• 

J100 g. 

j 936 ♦ 

; 995 


50 

î 519 * 

4 

; 338 

î 37 *1 138 

m 

ira 

! Captane (foiri 
Igicide étalon) 
! ! 

; 1128 

! 

* 

J1016 

• 

1 

■ 


38 * 

; 672 * 

1 

; 185 

1 

J137*; 458 

• 4 

1 f 

J885 

1 

t 1 

;173*J 

• 4 

t 1 

! Témoin non 
! traité 
1 

t 

j 

1 

• 

! 

* 

M2.175 

f 

; 

! 338 

1 

4 

4 

• 

606 

! plus de 

! 40.000 

1 

• 

! 19 

f 

4 

1 1 

« 4 

Î267 ! 10.500 

f f 

• 4 

1 

• 

!235 

1 

] t 

1794 ! 

t t 

• 


Dans l'ensemble, sur feuilles, tous les fongicides expérimentés assurent une protec- 
tion sensiblement équivalente alors que sur fruit, le Captane se révèle légèrement inférieur. 

(l) - Dose de matière active par KL. d'eau. 

(*) - 11 est rappelé, compte tenu de la virulence de la maladie, que l'importance des atta- 
ques de Tavelure résulte de traitements trop espacés et que ces essais ont pour but 
d'amplifier les différences existant entre les fongicides. 
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p, 40 SARTHE-MAYENNE 
p. 41 


p. 42 




1 Fongicides 
! expérimentés 

! Dose 
!MA/H1. 

f 

• 

1 

« 

« 

Essai 

CLERMONT 

de ! 

FERRAND ! 

E^sai de 

REIMS 

1 

4 

f 

Essai 

de PARIS ; 

1 

• 

î 

(1) 

îNbre taches îNbre 

fruitsîNbre tachesîNbre fruitsfNbre tafthfinfWhra -rTni-itflf 

t 

1 

* 

f 

• 

1 


1 

• 

t 

s/2000 fies! sains ftave-! s/2000 fies! sains ?tave-ta/2000 flesisaias 
! Liés 1 f Liés ! f 

!tave+ 
! lés! 

J Captafol 
« 

1 

1 

100 « 

1 

« 

t 

•i 

192 

j271 

1 f 

! 1 

44.440 

; 56 

f t 

;244 *; 

46 

; 916 

f r 

j98* j 

t 

jBénooQrl 

• 

t 

# 

f 

25 g| 

274 

;276 

• 

t 1 

; 61 *; 
• • 

49.930 

t 

;22i 

• 

f f 

jir/ J 

27 

|l025 

f f 

;t7* ; 

ÏThiabenla- 

! sole 

1 

« 

I 

I 

± 

100 g| 
t 

277 

! 

; 90 

é 

1 

il63.| 
! ! 

55.000 

Îl05 

« 

1 

1 1 

j208 *j 

1 1 

108 

1 707 
1 

t t 

;283*; 

4 • 

! ! 

iCaptane (fo]>-! 
!gicide étaloxO 

150 g; 
• 

597 

1 

; 71 
• 

t 1 

;i8i *; 
• • 

60.975 

: 94 

• 

t 1 

;296 *; 

« 4 

74 

; 946 

• 

; 79*; 

1 

t 


1 


1 

1 ! 


! 

J L _ 


1 

1 ! 

! Témoin non 
! traité 

1 

• 

t 

« 


t 

# 

M3.002 

1 

• 

! 1 

1 1 

• • 

!204 ! 

plus de 
100.000 

f 

• 

! 0 

! ! feuilles en4 

! 6 îtièrement ! 192 

t t 

4 é 

!898 ! 

t 

• 

1 

• 

• 

1 

• 


! 

• 

! ! 


1 

• 

! ftavelées 

! 

I ! 


Des chiffres obtenus en 1969, il est possible de conclure que le Captafol et le Bénomyl 
se montrent supérieurs au fongicide étalon, alors que le Thiabendazole lui est sensiblement 
égal. 


(l) - Dose de matière active par heètolitre d'eau. 

(*) “ H ®st rappelé, compte tenu de la virulence de la maladie, que l'importance des attaques 
de tavelure résulte de traitements trop espacés et que ces essais ont pour but d’ampli- 
fier les différences existant entre les fongicides. 

Dans un prochain bulletin nous donnerons les résultats des essais relatifs au Carpocapse 
des poires et des pommes et à l'araignée rouge. 
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